Jan Józeł hr. Zamoyski 


Kapitan 3. Pułku Strzelców przydzielony do sztabu jeneralnego 


zgasł w Panu po długich i ciężkich cierpieniach, 


opatrzony Sw. Sakramentami w 39-iym roku życia, 


dnia 20 Maja 1911 w Sanatorjum Rekawinkel pod 


Wiedniem. 


Złożenie zwłok nastąpiło 23. Maja 1911 w Locz 


Bresztovany na Węgrzech do grobowca rodzinnego. 


W głębokim żalu pogrążone rodzeństwo proszą o modlitwę 


za duszę Zmarłego. 
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